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262              VOUTES   INARTICULKES  —   SliRIE   A" rto (> 40m)   —  MONOGRAP1IIKS
Les joints sees furent remplis de sable aux 5 premieres voiites, — laisstfs vides aux deux dernieres, saufceux des naissances : des sacs les garantissaicnt a 1'extrados.
Toutes les assises e"taient poshes en douclle sur liteaux, pour pcrmcttre le rejointoiement.
A la voute extreme rive droite, une fissure s'ouvrit cntre la clef et lo premier poteau du cintre, due au fle'chissement du vau de la passe.
A la voufce voisine, egalement sur cinlre rctrouss6, on mejiagea la un joint sec.
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C.   Clavages (SJ. — On clavn, a partir de la clef, en mal-anl au refus, par
petitcs epaisseurs, du mortier a GOO'1 a 1'etat de sable humide. On tormina par les naissances, Iaiss6es ouverles jusqu'au dernier moment.
Dans les deux cas indiques aux eroquis i'.,7, f'1K, A est pose a sec en executant la voute.
im C<7.s- (I'J7). — On pose B, on le mate ; puis on pose G et 1). On maeonne G a rnor-tier ; 48 hcures apres, on mate I),
28 can (1'38).   —   On   pose  B   a sec ;   on pose C   sur   rnortier  ;   48 be.ures apres on mate B. On pose D a sec ; on maconne E ; 48 beures apr6s, on male 1). On a clav6 de la rive droite A la rive gaucbe.
D.   EnUvement des coffrages (Sa). — On cnlevait les collVa^-es sur ;im a chaque tete ; on mac;,onnait : on matait les joints en partant des l(Hes.
11. Decintrerncnt (S",). — Au moment du premie)- dc'cinlrenicnl, la voute n° 1 6tait clav^c depuis 6 jours.
On d^cintra d'abord les trois voutes rive droite (n"" 1, 2, !i), loul en desserranl pi-ogressivement les cintres des deux voutes suivantes (n° 4, de If'"5, - n" 5, de ^mm), pour ne pas faire flechir les piles ; puis, deux mois apres, on dc'-cinti-a les 4 vortk's rive gauche.
Au premier decintremcnt, on op^ra sur 4pal(Vs seuloment a la I'uis (.')() boHes a sable, 4 6quipes de 9 hommes) ; an deuxieme, sur 5 })alees.
On n'a constat<§ ni fissure, ni epaufrcmcnt. Le tassoment et le deplacement des piles out et6 insignifiants.
Voici les conditions et les resultats de ces deux decintrements ;s a cnlever, — mais sur do polilos oalos en che;nc de 30mmx25mm de cote, 12mm d'epaisseur, maintenues par dos litoaux on sapin de 25mm de hauteur et 8mm d'6paisseur, place's sur lo cintiv ; A I'oxLrmlus, ils etaient tenus par des coins en che~ne.
